Dio Hohe der letzten Windung 35 21 15 mm. 

Die Ilohe des Gewindes 21 14 12 „ 

Alls deni Vergleich der Schalen ergibt sich, dass die 
Aquarium-Schnecke die kleinste ist, und dass sie ein Ge- 
winde besitzt, welches verhaltnissmassig langer ist als das 
bei den ini Freien lebenden Schnecken. Aus deni eben 
Gesagten leuchtet ganz deutlich ein, dass die Limnaea 
stagnalis L. ini Laufe eines Sommers vollkoninien erwachsen 
und geschlechtsreif wird; dass aber schon ini Friihjahr 
Schnecken von allerlei Grossen angetroffen worden, erkliirt 
sich dadurch, dass sie binnen eines Sommers mehr als 
ein Mai laichen, und die nicht ausgewachsenen kleinen 
Schnecken iiberwintern, uni ini nachsten Sommer weiter 
zu waclisen und sich fortzupflanzen. Diese Beobachtung 
kann, wie ich glaube, fur alle unsere Susswasserschnecken 
gelten. __ 


Malacologisclie Notizen. 

Von 

G. R i e m e n s c h n e i d e r. 


Clausilienniissbildiiiig mit 2 Miinduiigeii. 

Von Herrn Paslor Hollaender in Eleude bei Pustleben 
(Hainleite), einem eifrigen Sammler der einheiniischcn 
Conchylien, wurde mir eine Clausilia ventricosa Drap. mit 
2 Miindungen mitgetlieilt. die ganz der doppelmundigen 
Clausilia dubia Drap. entspriclit. von der Herr Professor 
Dr. Boettger ini Jahrbuch der deutschen malakozoologischen 
Gesellschaft G. Jahrg. 1879 pag. 98 eine Beschreibung und 
tab. II fig. 2 eine Abbildung gibt. Beide Mundungen 
liegen einen halben Umgang von einander entferut, die 
obere ist die jungere und wurde nacli der Beobacbtung 
am lebenden Thiere von diosem ausschliesslich zum Aus- 
tritt aus dem Gehause benntzt. Sie besitzl rudimentare 
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Ober- und Unterlamelle. Das Schliessknochelchen befindet 
sich noch in dem Zwischenraum zwischen beiden Mtin- 
dungen. Der ganze Befund weist augenscheinlich darauf 
bin, dass die Missbildung dureh eine aussere Verletzung 
von betrachtlichein Umfange entstanden ist, die von deni 
Thiere nieht ausgebessert werden konnte und zur neuen 
Mundung umgestaltet wurde. Man sielit unzweifelhafte 
Spuren der Verletzung liesonders an der rechlen Seite 
der Mundung, an der sich neben derselben, unmittelbar 
unter der Naht, noch eine etwa 1 qmm. grosse Oeffnung 
befindet, die von dem Thiere noch nicht geschlossen werden 
konnte. Ausserdem zeigt der Theil des Gehauses un- 
mittelbar liber der .neugebildeten Mundung etwa bis zur 
halben Hohe des zweiten Umgangs eine solche unregel- 
massige Ablosung der oberen Schalenschichten, dass an 
dieser Stelle die starke Rippenstreifung vollig verschwunden 
ist. Das beschriebene Exemplar von 17 mm. Lange und 
4 1 /* mm. grosster Breite ist unter einer grossen Zalil 
normaler Stiicken in der „ Horst % einem Holzchcn bei 
Eleude gefunden worden. 


Schnecken aus einer Hoblung eines Pockbolzstannnes. 

Beim Durchschneiden eines Pockholzstammes (Guajacum 
officinale L.) in einer Sagemuhle bei Langenwiesen in 
Thuringen wurde eine im Innern des Stammes befindliche, 
von anssen nicht bemerkbare Hohlung freigelegt, in der 
sich Gehause von Landschnecken in grosser Anzalil und 
zum Theil guter Erhaltung vorfanden. Dieselben gehorten 
folgenden Arten an: 

Helix (Carocollct) rostrata Pfr. 

— ( — ) margineUoides d’ Orl). 

— (Thelidomus) auricoma Fer. 

— (Coryda) ovum reguli Lea 
Ligmis rirgineus L. 

S* 
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Helicina pulcherrima Lea. 

— neritella Lam. 

Das Vaterland des Siammes wird hiernach wahr- 
scheinlich Cuba sein. 


Eine lhiksgewundene Yitrina pellucida Mull. 

Beim Durchsuchen einer kleinen Menge Genist der 
Zorge bei Nordhausen fand ich im vorigen Jahre auch ein 
fast ausgebildeies und gut erhaltenes linksgewundenes 
Exemplar der Vitrina pellucida Mull. Es diirfte dieses 
Exemplar bis jetzt wolil ein Unicum sein, da ich in der 
mir bisher zuganglich gewesenen Literatur eine linksge- 
wundene Vitrina pellucida Mull, nicht erwfilint gefunden 
babe. Das Stuck besilzt 2 l /a Umgange und ist 3 l /s mm. 
lang, 3 mm. breit und 2 mm. hoeh. 


Helix Moguntina I)esli. var. major Imksgewiiudeii. 

Vor einigen Jahren besuchte icli die Steinbriiche im 
Lilorinellenkalk bei der Hammernuihle unweit Wiesbaden. 
Eine der ersten Versteinerungen, die ich aufnahm, war ein 
sehr wohl erhaltenes Exemplar einer linksgewundenen 
Helix Moguntina Desh. var. major. Das Stuck ist 33 mm. 
lang, 20 mm. breit, 14 mm. hoch und besitzt 5 Umgange. 
Soweit ich die Literatur kenne. ist von den Heliceen des 
Mainzer Tertiarbeckens nur Helix oxystoma Thomae einmal 
von Prof. V. Mayer in Zurich bei Hochheim linksgewunden 
gefunden worden. (Sandberger, Conchylien des Mainzer 
Tertiarbeckens pag. 2G.) Dass Helix Moguntina Desh. 
bereits linksgewunden vorgekommen ware, ist mir nicht 
bekannt geworden, weshalb ich glaubte, meinen Fund ver- 
offentlichen zu sollen. 






